VikipeediA 


Hiligainoni keel 


Hiligainoni keel on Filipiinidel räägitav 
austroneesia keel. 

Seda keelt kõneleb umbes 9 miljonit inimest. 


hiligainoni keel (ilonggo) 

Kõneldakse 

Filipiinid 

Kokku 

kõnelejaid 

9,3 miljonit 

Keelesugulus 

austroneesia keeled 

Malai-Polüneesia keeled 

filipiini keeled 

keskfilipiini keeled 

visaia keeled 

hiligainoni 

keel 

Ametlik staatus 

Ametlik keel 

Filipiinid 

Kiri 

ladina 

Keelekoodid 

ISO 639-2 

hil 

ISO 639-3 

hil 
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